urzędnik lowarzystwa wzajemnych ubezpieczeń w Krakowie, 


przeżywszy lat 49, po krótkich a ciężkich cierpieniach, rozstał się z tym Światem 
w dniu 14 września 1904 r. 


Wyprowadzenie zwłok z dworca kolei północnej na miejsce wiecznego spoczynku odbędzie się w niedzielę 
dnia 18-80 września b. r. o godzinie 4-tej popołudniu — na który-to obrzęd żałobny, w nieutulonym żalu 
pozostała wdowa, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i pobożną Publiczność. 


NABOZEŃSTWO ZAŁOBNE 


odprawionem zostanie w poniedziałek dnia 19-80 b. m. o godzinie 5-mej rano w kościele OO. Kapucynów w Krakowie. 


5 Wa ۱ a 
TE = sn 


Zakład pogrzebowy „Pompes funebres* A. Szafrańskiego w Krakowie. Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 
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